Luz Manos-Libres 
61-871 

Manual del Usuario - Favor de leerlo antes de utilizer el equipo 


Su Lampara Manos-Libres ajustable de RadioShack, le permite 
enfocar la luz donde mas la necesite, dejando sus manos libres 
para trabajar. 

Sus otras caracteristicas incluyen: 

Banda Elastica para la Cabeza - dos correas ajustables que 
sostienen firmemente la lampara de manera comoda en su 
cabeza. 

Perilla de tres posiciones - le permite seleccionar luz tenue o 
brillante o apagar la lampara. 

Compartimiento para lampara de repuesto - le permite 
guardar un foco adicional (uno incluido) 

OPERACION 

1. Coloque la lampara en su cabeza, con la almohadilla 
recargada en su frente, ajusta las bandas elasticas hasta 
que sujeten firmemente la lampara de manera comoda. 

2. Gire la perilla en direccion contraria a las manecillas del 
reloj, una vez para una luz tenue, dos voces para una luz 
brillante. 

3. Mueva la lampara hacia arriba o hacia abajo segun lo 
necesite. 

4. Para apagar la lampara, gire la perilla en direccion de las 
manecillas del reloj, hasta que se detenga. 

INSTALANDO/ CAMBIANDO LAS BATERIAS 


CAMBIANDO EL FOCO 

ADVERTENCIA: Antes de cambiar el foco, asegurese de apagar 
la lampara y permitir que el foco se enfrie. 

1. Gire el lente en direccion contraria a las manecillas del reloj 
y retirelo, despues retire el reflector. 



2. Gire el foco en direccion contraria alas manecillas del reloj y 
retirelo. 

3. Inserte un foco nuevo de 2,5V 0,3A de vacio, (disponible 
en su tienda RadioShack, Num. Cat. 272-1132) y girelo en 
direccion de las manecillas del reloj para asegurarlo. 

4. Coloque nuevamente el reflector y la cubierta del lente, y 
gire la cubierta en direccion de las manecillas del reloj para 
asegurarlo. 

ALMACENANDO UN FOCO DE REPUESTO 

Usted puede guardar un foco de repuesto (incluido) en el 
compartimiento pequeho localizado en el compartimiento de las 
baterias. La lampara viene con un foco de repuesto almacenado. 


Su lampara requiere de dos baterias AA (no incluidas) para 

operar, para un mejor desempeho y mayor duracion, le 

recomendamos utilizar baterias alcalinas RadioShack. 

Precauciones: 

■ Utilice unicamente baterias nuevas, del tamaho y tipo 
recomendado. 

■ No mezcle baterias nuevas y viejas o de diferentes tipos 
(estandar, alcalinas o recargables) o recargables de 
diferentes capacidades. 

1. dale la lengiieta en la tapa del compartimiento de las 
baterias para retirarla. 

2. Coloque las baterias en el compartimiento como se indica 
con los simbolos de polaridad (+ y -) marcados en el 
interior. 

3. Coloque nuevamente la tapa. 

Cuando la lampara proporcione una luz tenue o deje de 

funcionar adecuadamente, cambie las baterias. 


1. dale la lengueta de la tapa del compartimiento de las 
baterias y retire la tapa. 

2. Coloque el foco de repuesto 
en el compartimiento. 

3. Coloque nuevamente la tapa. 

ESPECIFICACIONES 

Fuente de Energia 

Vida de Bateria Alcalina en modo tenue 

Vida de bateria alcalina en modo brillante Aprox. 4 horas 

Tipo de Foco E 10/13 Base, 2,5V, 0,3A 

Vida del Foco Aprox. 10 horas 

Dimensiones (AAP) 90 x 55 x 70 mm 

(3.5 X 2.2 X 2.8 pulg.) 



2 baterias AA (3 V cc) 
Aprox. 6 horas 


ADVERTENCIA: Disponga de las baterias viejas de manera Peso (sin baterias) 

rapida y adecuada, no las queme o entierre. 


4 oz. 
(llOg) 


PRECAUCION: Si no pretende utilizar la lampara durante un 
mes o mas, retire las baterias. Las baterias pueden derramar 
liquidos que pueden destruir partes sensitivas. 


Las especificaciones son tipicas, las unidades 
individuales pueden variar. Las especificaciones estan 
sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. 
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